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Unterrichtung 

über die gemäß § 93 der Geschäftsordnung an die Ausschüsse überwiesenen 
bzw. nicht überwiesenen Unionsdokumente 

(Eingangszeitraum: 16. bis 27. November 2015) 


A, Überwiesene Unionsdokumente 


A. 1 Gemeinsame Mitteilung an das Europäisehe Parlament, den 
Rat, den Europäisehen Wirtsehafts- und Sozialaussehuss und 
den Aussehuss der Regionen 

Überprüfung der Europäisehen Naehbarsehaftspolitik 

JOIN(2015) 50 endg.; Ratsdok. 14315/15 


überwiesen: 

Auswärtiger Ausschuss (f) 

Innenausschuss 

A. f Recht und 

Verbraucherschutz 

A.f Wirtschaft und Energie 

Verteidigungsausschuss 

A.f. Menschenrechte und 

humanitäre Hilfe 

A.f. wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und 

Entwicklung 

A.f. die Angelegenheiten der 
Europäischen Union 


A.2 Berieht der Kommission an den Rat und das Europäisehe 
Parlament 

REFIT-Bewertung der Riehtlinie 91/477/EG des Rates vom 
18. Juni 1991, geändert dureh die Riehtlinie 2008/51/EWG 
vom 21. Mai 2008, über die Kontrolle des Erwerbs und des 
Besitzes von Waffen 


überwiesen: 

Innenausschuss f) 

A.f. Recht und 

Verbraucherschutz 

A.f. Wirtschaft und Energie 

Verteidigungsausschuss 


KOM(2015) 751 endg.; Ratsdok. 14417/15 
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A.3 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/477/EWG des 
Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von 
Waffen 

Ende der Subsidiaritätsfrist: 2. Februar 2016 

KOM(2015) 750 endg.; Ratsdok. 14422/15 


überwiesen: 

Innenausschuss (f) 

A.f. Recht und 

Verbraucherschutz 

A.f. Wirtschaft und Energie 

Verteidigungsausschuss 

A. f. die Angelegenheiten der 

Europäischen Union 


A.4 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
den Ausschuss der Regionen und die Europäische 
Investitionsbank 

Bericht zur Lage der Energieunion 2015 

KOM(2015) 572 endg.; Ratsdok. 14015/15 


überwiesen: 

A.f. Wirtschaft und Energie (f) 

Auswärtiger Ausschuss 
A.f. Recht und 
Verbraucherschutz 
A.f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur 

A.f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 
A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
A.f. die Angelegenheiten der 
Europäischen Union 


A.5 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament 

Durchführung der Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 
25. Juni 2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für die 
nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen 


überwiesen: 

A.f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (f 

A.f. Wirtschaft und Energie 


KOM(2015) 573 endg.; Ratsdok. 14337/15 
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A.6 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat 

Fortschrittsbericht zur Klimapolitik, einschließlich des 
Berichts über das Funktionieren des C02-Marktes und des 
Berichts über die Überprüfung der Richtlinie 2009/31/EG über 
die geologische Speicherung von Kohlendioxid (erforderlich 
gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 
über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über 
diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante 
Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union 
und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG, gemäß 
Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 21 Absatz 2 der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und 
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates und gemäß 
Artikel 38 der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die geologische Speicherung 
von Kohlendioxid) 


überwiesen: 

A.f Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (f) 

A.f. Wirtschaft und Energie 
A.f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur 


KOM(2015) 576 endg.; Ratsdok. 14381/15 


A.7 Reform des Wahlrechts der EU 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
11. November 2015 zu der Reform des Wahlrechts der 
Europäischen Union (2015/2035(1NL)) 

EP P8_TA-PROV(20 15)03 95 


überwiesen: 

A.f. die Angelegenheiten der 
Europäischen Union f) 

A. f. Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung 
Innenausschuss 
A.f. Recht und 
Verbraucherschutz 


A.8 Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Einrichtung 
nationaler Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit im Euro- 
Währungsgebiet 


überwiesen: 

A.f. die Angelegenheiten der 
Europäischen Union f) 


KOM(2015) 601 endg.; Ratsdok. 13348/15 


Finanzausschuss 

A.f. Wirtschaft und Energie 

Haushaltsausschuss 


A.9 Reform des Wahlrechts der EU 

Ratsdok. 14743/15 


überwiesen: 

A. f. die Angelegenheiten der 
Europäischen Union (f) 

A.f. Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung 
Innenausschuss 
A.f. Recht und 
Verbraucherschutz 
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Die in Anlage II enthaltene Entschließung des Europäischen Parlaments 
ist textidentisch mit dem unter Position A. 7 aufgeführten Dokument, 
Reform des Wahlrechts der EU. Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 11. November 2015 zu der Reform des Wahlrechts der 
Europäischen Union 

(2015/2035(INL)), EP P8_TA-PROV(201 5)0395). 


B. Nicht für eine Überweisung vorgesehene Unionsdokumente 

B. 1 Vorschlag für einen Beschlnss des Rates über den 

Standpnnkt, der im Namen der Europäischen Union in dem 
mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau 
andererseits eingesetzten Assoziationsrat vertreten werden 
soll 

KOM(2015) 581 endg.; Ratsdok. 14386/15 


B.2 Bericht der Kommission vom zur Bewertung von Fällen 

fehlender Gegenseitigkeit im Verhältnis zu Drittländern im 
Bereich der Visumpolitik 

K(2015) 7455 endg.; Ratsdok. 14117/15 


B.3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 
den Rat und den Rechnungshof 
Schutz des EU-Haushalts bis Ende 2014 

KOM(2015) 503 endg.; Ratsdok. 12928/15 


B.4 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat gemäß Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung 
über die eingesetzten und mit Mitteln aus dem 
Gesamthaushaltsplan unterstützten 
Finanzierungsinstrumente zum 31. Dezember 2014 


KOM(2015) 565 endg.; Ratsdok. 14370/15 
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B.5 Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 zur Eröffnung und 
Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für 
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche 
Waren 

KOM(2015) 567 endg.; Ratsdok. 14204/15 


B.6 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat über die Anwendung der Richtlinie über Postdienste 
(Richtlinie 97/67/EG in der durch die Richtlinien 2002/39/EG 
und 2008/6/EG geänderten Fassung) 

KOM(2015) 568 endg.; Ratsdok. 14412/15 


B.7 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über europäische Erdgas- und 
Strompreisstatistiken und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2008/92/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einführung eines gemeinschaftlichen Verfahrens 
zur Gewährleistung der Transparenz der vom industriellen 
Endverbraucher zu zahlenden Gas- und Strompreise 

KOM(2015) 496 endg.; Ratsdok. 14510/15 
Ende der Subsidiaritätsfrist: 14. Januar 2016 


B.8 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat über die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr 
2013 zur Erreichung eines dauerhaften Gleichgewichts 
zwischen Fangkapazitäten und Fangmöglichkeiten 

KOM(2015) 563 endg.; Ratsdok. 14074/15 

B.9 Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festsetzung der 
Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und 
Bestandsgruppen im Schwarzen Meer für 2016 


KOM(2015) 579 endg.; Ratsdok. 14379/15 



Drucksache 18/7127 


- 6 - 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


B.IO Vorschlag für einen Beschlnss des Rates über den im Namen 
der Enropäischen Union einznnehmenden Standpnnkt in 
Bezng anf die zu verabschiedenden Beschlüsse der Ständigen 
Kommission von Eurocontrol hinsichtlich der Rollen und 
Aufgaben von Eurocontrol sowie der zentralen Dienste 

KOM(2015) 805 endg.; Ratsdok. 14049/15 


B. 1 1 Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss 
des Kooperationsabkommens über ein ziviles globales 
Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Korea andererseits 

KOM(2015) 582 endg.; Ratsdok. 14644/15 


B.12 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat über die Ausübung der Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte, die der Kommission gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 691/2011 über europäische 
umweltökonomische Gesamtrechnungen übertragen wurde 

KOM(2015) 577 endg.; Ratsdok. 14485/15 


B. 13 Empfehlung für einen Beschluss des Rates betreffend den 
Beitritt der Republik Kroatien zu dem Übereinkommen vom 
18. Dezember 1997 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags 
über die Europäische Union über gegenseitige Amtshilfe und 
Zusammenarbeit der Zollverwaltungen 

KOM(2015) 556 endg.; Ratsdok. 14070/15 


B. 14 Bericht der Kommission an den Rat über die Anwendung der 
Verordnung (EU) Nr. 479/2013 vom 13. Mai 2013 zum 
Verzicht auf die Anforderung, für im Korridor von Neum 
beförderte Unionswaren summarische Eingangs- und 
Ausgangsanmeldungen einzureichen 


KOM(2015) 561 endg.; Ratsdok. 14106/15 
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